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      Apresentação

    

  É com grande satisfação que apresentamos esta obra focada na fase analítica dos exames laboratoriais nos setores de microbiologia, parasitologia, urinálise e análise do fluido seminal. Buscamos aqui complementar o conhecimento adquirido nas obras Coleta e preparo de amostras biológicas: a fase pré-analítica dos exames laboratoriais e Processamento de amostras biológicas: a fase analítica em hematologia, imunologia e bioquímica. Essas três obras, em conjunto, oferecem fundamentos essenciais que enriquecem a formação e a prática de profissionais de análises clínicas. Percorremos, assim, pelas duas primeiras fases dos exames laboratoriais – a fase pré-analítica, com suas particularidades da coleta e interferentes, e a analítica, em que é feita a análise do material coletado com todas as suas especificações e cuidados. A etapa final do processo, a fase pós-analítica, envolve a validação dos exames e encaminhamento dos resultados aos médicos, que farão a interpretação dos resultados e a tomada de decisão.

			
			Nesta obra, exploramos os métodos e técnicas utilizados na fase analítica, essenciais para a obtenção de resultados precisos e confiáveis, abordando metodologias específicas para cada setor, como:

			
					Microbiologia: técnicas de cultivo, identificação e sensibilidade a antimicrobianos.

					Parasitologia: métodos de detecção e identificação de parasitas em diferentes tipos de amostras.

					Urinálise: técnicas para a análise física, química e microscópica da urina.

					Análise do fluido seminal: procedimentos para avaliação da qualidade seminal, incluindo contagem de espermatozoides e análise de motilidade.

			

			O conteúdo é apresentado de maneira didática e ilustrativa, com orientações que facilitam a compreensão dos procedimentos laboratoriais, sendo uma ferramenta indispensável para estudantes e profissionais da área de análises clínicas que buscam aprimorar seus conhecimentos e habilidades na fase analítica desses setores.

			Esperamos que esta obra contribua significativamente para seu desenvolvimento profissional e para a excelência no desempenho das atividades laboratoriais, garantindo resultados de alta qualidade e confiabilidade.
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